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    "Последний сигнал с Эридана-7"

    На окраине галактики, в системе Эридан, находилась заброшенная исследовательская станция "Квантовый маяк". Она была построена для изучения аномалии, известной как "Вихрь Эридана" — гигантского космического вихря, который, как считалось, мог быть порталом в другую вселенную. Станция давно перестала выходить на связь, и все попытки восстановить контакт провалились. Команда космического корабля "Звездный скиталец" получила задание: добраться до станции, выяснить, что произошло, и, если возможно, восстановить ее работу.
Капитан Лира Вейн и ее команда из трех человек — инженер Талос Рен, ученый Доктор Элис Кэрроу и пилот Джекс Орвин — прибыли к станции на борту "Звездного скитальца". Станция выглядела неповрежденной, но на все запросы отвечала лишь статикой. Надев скафандры серии "Нимбус-X", оснащенные встроенными сканерами и системой жизнеобеспечения, команда высадилась на станцию.
Внутри царила тишина. Экранчики скафандров показывали, что атмосфера пригодна для дыхания, но команда решила не снимать шлемы. Они нашли журналы станции, которые показали, что последние записи были сделаны за два дня до пропажи связи. Ученые писали о странных колебаниях в "Вихре Эридана" и о том, что аномалия начала "реагировать" на их эксперименты.
В главной лаборатории команда обнаружила "Квантовый резонатор" — устройство, созданное для взаимодействия с вихрем. Оно было включено, но экраны показывали ошибку. Доктор Кэрроу начала проверку, когда вдруг резонатор заработал. На экранах появились странные символы, а в воздухе зазвучал низкий гул.
— Это не ошибка, — прошептала Кэрроу. — Он... общается с чем-то.
Внезапно стены лаборатории начали искажаться, как будто пространство вокруг них теряло форму. Лира приказала отступить, но было уже поздно. Из вихря на экране резонатора появилась фигура — человек в скафандре, но его шлем был пуст. Фигура подняла руку, и команда почувствовала, как их сознание заполняет чужой голос:
— Вы не должны были вернуться.
Фигура исчезла, а вместе с ней пропали и искажения. Команда обнаружила, что они находятся не на станции, а в "Звездном скитальце", как будто ничего не произошло. Но когда они проверили журналы корабля, то увидели, что прошло уже две недели с момента их высадки на станцию. Никто из них не помнил, что происходило в эти дни.
Лира приказала Джексу взять курс на базу, но когда они попытались запустить двигатели, корабль не сдвинулся с места. На экране навигации появилось сообщение: "Курс задан: Вихрь Эридана". Команда поняла, что они больше не контролируют ситуацию. Корабль начал двигаться к вихрю, а на экране резонатора снова появилась фигура.
— Вы не должны были вернуться, — повторил голос. — Но теперь вы наши.
Связь с "Звездным скитальцем" была потеряна. На базе решили, что корабль и его команда стали жертвами аномалии. Но спустя годы на окраине системы Эридан был обнаружен обломок скафандра "Нимбус-X". Внутри был найден голографический журнал, в котором Лира Вейн записала последнее сообщение:
— Мы не погибли. Мы... изменились. Вихрь — это не портал. Это разум. И теперь он знает о нас всё.
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